KS. ANTONI 


BACHOWSKI ‘Iv 


BYLY PRZELOZONY DOMU I REKTOR KOSCIOLA SW. BARBARY W KRAKOWIE, 
DUSZPASTERZ AKADEMICKI W OPOLU, REKOLEKCJONISTA, WIEZIEN OBOZOW 
KONCENTRACYJNYCH W SACHSENHAUSEN I DACHAU 


Zaopatrzony sw. Sakramentami, zmar! w Krakowie dnia 19 listopada 1980 roku w 67 roku zycia 


i 35 roku kaplanstwa. 


MSZA SW. POGRZEBOWA zostanie odprawiona w Bazylice Najswietszego Serca Jezusowego 
w Krakowie, ul. Kopernika 26, w piatek dnia 21-go listopada 1980 roku o godzinie 10.00. 


Pogrzeb od bramy cmentarza Rakowickiego odbedzie sie tego samego dnia o godzinie 12.00. 


KSIEZA JEZUICI I RODZINA. 


ZAKLAD POGRZEBOWY Nr 4 
wW. U.S. P. ,GROMADA" 
masia) Urtug Romunalaych „Laur” 
29-587 Kraków, ul. Celna 6 
Tu' 00-10 


